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12. Sınıf (B) 
Matematik 


Çember ve Daire - 2 


1. 



Şekildeki O merkezli çemberde [AC] kiriş, 
[OB]n[AC] = {B}, |AB| = 2cm, |BC| = 6cm ve 
|OB| = 7T3 cm olduğuna göre çemberin yarıçapının 
uzunluğu kaç santimetredir? 


A) 5 


B) 6 


C) 7 


D) 8 


E) 9 


2 . 



Şekilde [CD O merkezli [AB] çaplı çembere D noktasın¬ 
da teğettir. 

[CDn[AC] = {C} ve |CD| = |AD| olduğuna göre 
kaçtır? 

|BC| 

A) 72 B) 73 C) 2 


D) 76 E) 3 


3. 



A) 22 


B) 25 


C) 28 


D) 30 


E) 33 
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EF, C merkezli çemberin yayı ve ABCD dikdörtgendir. 

|DF| = 3cm, |AE| = 4cm, |AD| = 7cm olduğuna göre 
C merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu kaç san¬ 
timetredir? 



Şekilde O merkezli ÂEB ve A merkezli BCD çember yay¬ 
ları verilmiştir. 

|OB| = 5|OD| ve |OA| = 15 cm olduğuna göre A mer¬ 
kezli çember yayının yarıçapının uzunluğu kaç santi¬ 
metredir? 


A) 10 


B)673 C)575 D) 12 


E) 675 



A, C, D noktaları O merkezli çemberin üzerinde D < 
[AC] n [OD] = {E} ve [AB] _L [BC]’tir. 


[AB], 


|AE| = |EC|, |OE| = 4 cm ve |ED| = 1 cm olduğuna göre 
|BC| kaç santimetredir? 


A) 


6/10 


B) TTö 


C) 


4/İÖ 


D) 


3/İÖ 


E) 


2/ÎÖ 



O merkezli çember ABC üçgenine D, E, F noktalarında 
teğettir. 

|AB| = 9 cm, |AC| = 12 cm olduğuna göre |FC|-|BE| 
kaç santimetredir? 


A) 1 


B) 2 


C) 3 


D) 4 


E) 5 


http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ 
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K noktası O merkezli çeyrek çemberin üzerindedir. 

B, P, O noktalan doğrusal, |BP| = 17 cm ve 

|OP| = 7 cm olduğuna göre |KP| kaç farklı tam sayı 

değeri alabilir? 


ABC dik üçgeni çemberi A, D, C, E noktalarında kes¬ 
mektedir. 

[AB] 1 [AC], |BE| = 5cm, |BD| = 13cmve 
| AC | = 24 cm olduğuna göre |EC| kaç santimetredir? 


A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 



[DE ve [DA] O merkezli çembere sırasıyla E ve B nokta¬ 
larında teğettir. 

C e [DA], [AO]±[OC], [OC]//[DE, |AB| = 32cm ve 
|BC| = 8 cm olduğuna göre |DE| kaç santimetredir? 

A) 24 B) 48 C) 12 + 12-/5 

0)9 + 973 E)8 + 8/5 



11 . 


0) 

E 

N 

î 

03 

C 

c/5 


d) 

§ 

■Ğ 

c 

O) 

"C 

(D 

■O) 

(D 

Q 

O 

E 

Ol 

O 


A) 17 B)18 C)19 D)20 E) 21 

A 



ABC üçgeni O merkezli yarım çemberi B, C, D, E nokta¬ 
larında kesmektedir. 

|AE| = |EB|, |OC| = 16 cm ve |ED| = 8cm olduğuna 
göre |DC| kaç santimetredir? 

A)18 B)22 C) 24 D)28 E) 32 



Şekildeki 0 1 merkezli çember ile 0 2 merkezli ya¬ 
rım çember C noktasında birbirine içten teğet ve [AB] 
0 1 merkezli çembere D noktasında teğettir. 

B, E, C noktaları doğrusal, m(CBA) = 15° ve 
|A0 2 1 = 12 cm olduğuna göre 0 1 merkezli çemberin 
çapının uzunluğu kaç santimetredir? 


Şekildeki 0 1 ve 0 2 merkezli çemberler dik kesişmekte¬ 
dir. 

0 1 merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu 12 cm, 
0 2 merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu 5 cm ol 
duğuna göre |MN| kaç santimetredir? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 


A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz. 



















